کارسلینگ» قطعه کلیدی آسانسورهای هیدرولیک در اصفهان 


کارسلینگ. جزء حیاتی آسانسورهای هیدرولیک» وظيفه حمل و جابجایی کابین را بر عهده دارد . 


این قطعه پیچیده شامل یک چهارچوب و یک یوک است که وزن و حجم کابین را تحمل می‌کند .هر 
کارسلینگ متناسب بان وع و اندازه کابین طراحی و ساخته می‌ شود و با کمک کفشک‌ها روی ریل 


راهنماحرکت می‌کند .پاراشوت. وسیله کنترل اضسطراری آسانسور نیز روی کارسلینگ نصسب 
می‌ شود. 


مزایای استفاده از کارسلینگ: 


کاهش هزینه‌ها :استفاده از سیستم کارسلینگ در آسانسورهای هیدرولیک باعث کاهش 
هزینه‌ها می‌ شود. 

. ساده‌سازی سیستم :نصب کارسلینگ با دو ریل. سیستم آسانسور را ساده‌تر می‌کند. 

۰ ریل راهنما :ریل کارسلینگ. فلکه هرزگرد و جک متصل به کارسلینگ را هدایت می‌کند. 

. نصب آسانسورهای بدون موتورخانه :کارسلینگ‌ها در آسانسورهای بدون موتورخانه نیز 
قابل استفاده هستند. 


نصب و خرید کارسلینگ در اصفهان: 


طراحی و نصب کارسلینگ بسیار مهم است و باید با دقت و به صورت مهندسی انجام شود : 
تمامی قطعات از جمله پاراشوت. کفشک‌ها. فلکه. رولر و ساير بخش‌ها باید دقیقاً در محل خود 
نصب شوند .«پس از آماده‌سازی کامل. کارسلینگ روی ریل ها نصب می‌ شود .این قطعه بر اساس 


نوع جک آسانسور و ارتفاع چاهک دسته‌بندی می‌شود .پس از نصب آزمایش‌های دزم قبل از 
استفاده انجام می‌ شود. 


پکیج کامل کارسلینگ: 


یک پج کامل کارنس لینگ شامل اسکلت اصلی. فلکه. پایه جک «تون. دستنه پاراشوت. فنر و لوله 
پش ت‌بند های | زیر کل ریل» گلدانی. مجموعه قلاب بکسل. مهاربندها و سینی زیر ریل است که با 
دقت روی کارسلینگ نصب می‌شوند. 


خاوران صنعت. تولید کننده کارسلینگ در اصفهان: 


شرکت خاوران صنعت از تولیدکنندگان معتبر کارسلینگ در اصفهان است .این شرکت کارسلینگ 
را بادقت و بااستفاده از فناوری‌های روز تولید می‌کند .برای مشاوره و خرید کارسلینگ ایمن و 
معتبر می‌توانید با خاوران صنعت تماس بگیرید. 


جهت سفارش کارسلینگ در اصفهان 


8 نصب جک و پاور آسانسور در اصفهان شرکت خاوران صنعت 
خدمات جک و پاور آسانسور در اصفهان مشاوره. طراحی و نصب انواع جک و پاور 
٩‏ آدرس اصفهان خیابان کهندژ ایستگاه دوپله 
روبروی کوی ۵۵ 
2 ارتباط با ما ۱۳۶۵۰۹ -مدیریت: کارخیران 


